久野 生き の こ 放 射 性 物質 濃度 検査 マッ プ ( 平 成 26 年 10 月 9 日 現在 ) 


@ 県 で は 市 町 村 と 連携 し 、 の 
@ 測定 結末 と 出荷 上 自粛 等 の 状況 に つい て 、 お 知ら せ し ま す 。 (市 町 村 ご と に 最も 新しい 検査 結果 1 品目 
出荷 自粛 要 請 等 を 1 すう 国 の 基準 仁 は 100 ペ クレ ル /Kg と が っ て いま す 。 
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| rm し 


うち 国 出荷 制限 
指示 、 県 出荷 
等 自粛 要請 対 
象 市 町 村 
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(5 ペク レル /kg) 
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秋田 県 







ンー ′ ナラ タケ 
CaS 9 月 5 日 
基準 値 以下 


(36 ベ クレ ル /kg) 


6 マツ タケ 
ッ ンー、"/ 9 月 4 日 


基準 値 以下 
(9 ベク レル /kg) 












GZ FR 
平成 24 征 11 月 6 日 
基準 値 超過 
(460 ベ クレ ル /kg) 






タケ 
久 茂 24 年 10 有 15 日 
基準 値 超過 
(580 ベ クレ ル /kg) 














住田 町 


ナラ タケ 

< 平成 25 年 10 月 4 日 
基準 値 超過 

(120 ベ クレ ル /kg) 














WE 
平成 24 年 10 月 10 日 
br 基準 値 超 過 
(1900 ベ クレ ル /kg) 







ホウ キタ ケ 
平成 24 年 9 月 11 日 
基準 値 超過 
(1400 ベ クレ ル /kg) 











きのこ 舌 の 出荷 制限 指示 を し て いま す 。 
平成 24 年 10 月 11 日 a 陸前 高田 市 、 平 泉町 


8 日 : 奥 州 市 
9 大 船渡 市 、 金ケ崎 町 
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